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Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Mgr. Savelbergweg 
100, 6097 AE te Heel / Maasgouw 

ingekomen 29 oktober 2015 / het bouwen van een lift / nieuwe beslistermijn 01 maart 2016 
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